Dr Stanisław Janicki 


b. st. Asystent Kliniki Ginekologicznej U. ]. 


przeżywszy lat 59, po długiej a ciężkiej chorobie. opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 24 lutego 1046 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 2% b. m. o godz. 2'/, po poł, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córeczka, matka i rodzeństwo. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 28 b. m. o godzinie 7 rano w kościele XX. Zmartwychwstańców. 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ” 


KAROLA WAGI Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 
KRAKOW, UL. MIKOLAJSKA 5 — TEL.552-05 


